DIE WITTERUNG DER JAHRE 1955 UND 1956 IN WIESBADEN 
Von ALBERT SCHMIDT 


(Klimastation der Stadt Wiesbaden) 


Bei überwiegend maritimer und polarmaritimer Luftzufuhr war das 
Jahr 1955 zu kalt und zu trocken. 


Das Jahresmittel der Lufttemperatur lag mit 8,8 Grad um 0,6 Grad 
unter dem Regelwert. Verhältnismäßig große, 2 Grad und mehr betragende 
negative Abweichungen hatten die Monate Januar, Februar, März und 
Mai aufzuweisen; auch die Monate Juni, Oktober und November waren 
etwas zu kalt. Die Mitteltemperaturen der Monate Juli, August und 
September zeigten nur geringe positive Abweichungen; lediglich der 
Dezember war um mehr als 1 Grad zu warm. 


Die Zahl der Frosttage (102) übertraf zwar um 34 Tage den Durch- 
schnitt, ungewöhnliche Kälte trat jedoch im Winter nicht auf. Auch der 
Sommer brachte keine anomale Hitze. 

Die Extremtemperaturen hielten sich mit einem Tiefstwert von 
— 13,4 Grad am 16. Februar und einer Höchsttemperatur von 31,2 Grad 
am 18. Juli in normalen Grenzen. 

Die Zahl der heiteren Tage (28) war um 23 Tage zu gering. Da jedoch ` 
auch die Zahl der trüben Tage (122) um 22 Tage hinter dem Mittel zurück- 
blieb, entsprach sowohl der mittlere Bewölkungsgrad als auch die 
Sonnenscheindauer mit 1578 Stunden der Erwartung. 


Die Niederschläge ergaben mit insgesamt 551 Liter pro Quadrat- 
meter eine um 10%, zu geringe Jahresmenge. Trocken waren die Monate 
März, April, September, Oktober und November, niederschlagsreich 
dagegen die Monate Februar, Juni und Dezember. 

Die Norm der Schneefalltage (27) wurde um 33%, diejenige der 
Tage mit einer geschlossenen Schneedecke (24) um das 215fache über- 
troffen. 

Gewitter entluden sich an 27 Tagen, während sie normalerweise 
nur an 18 Tagen auftreten. 

Die Hebung des Grundwasserspiegels, die im September 1954 
eingesetzt hatte, dauerte zunächst nur bis zum April 1955 an; ihr folgte 
in der 2. Jahreshälfte nochmals eine Senkung. Durchschnittlich lag der 
Spiegel 1955 um etwa 75 cm höher als 1954. 
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Der Anstieg des Rheinwassers, der Ende November 1954 begonnen 
hatte, führte am 19. Januar 1955 zu einem in der Nachkriegszeit noch 
nicht beobachteten Höchststand. Der ihm folgende Rückgang hielt mit 
unerheblichen Schwankungen bis zum 30. November an. 

Das Jahr 1956 war bei nicht sehr ergiebigen, aber außergewöhnlich 
häufigen Niederschlägen noch kälter als das Jahr 1955. 

Mit 8,3 Grad unterschritt das Jahresmittel der Lufttemperatur 
den Regelwert um 1,1 Grad. Die negative Abweichung kam durch einen 
extrem kalten Spätwinter, ein teilweise kaltes Frühjahr und einen sehr 
kühlen Sommer zustande. Erst zu Beginn des Herbstes und im Vor- 
winter neigten die Temperaturen wieder zu höheren Werten. 

Die Zahl der Frosttage (90) war um 22, diejenige der Eistage (28) 
um 12 Tage zu groß. Dagegen ergab sich ein beträchtlicher Mangel an 
Sommertagen mit Höchsttemperaturen von 25 Grad und mehr; ihrem 
langjährigen Durchschnitt (35 Tage) standen 1956 nur 19 solche Tage 
gegenüber. 

Die Tiefsttemperatur (— 20,4 Grad) stellte sich am 2. Februar, die 
Höchsttemperatur (31,0 Grad) am 28. Mai ein. 

Infolge eines um 4% zu hohen Bewölkungsgrades schien die Sonne 
insgesamt nur 1461 Stunden oder 93%, der normalen Dauer. 

Meßbare Niederschläge fielen an 198 Tagen; ihre Jahressumme 
überschritt mit 651 Liter pro Quadratmeter den Normalwert um 6%. 
In den Sommermonaten Juni bis August betrug der Uberschuf 40 bis 50%. 

Während die Zahl der Schneefalltage (27) normal war, standen 
einem Regelwert von 24 Tagen 49 Tage mit einer geschlossenen Schnee- 
decke gegenüber. 

Die Gewitterhäufigkeit entsprach mit 21 Tagen nahezu dem viel- 
jährigen Durchschnitt. 

Der Grundwasserspiegel stieg in den ersten 4 Monaten erneut an, 
um sich dann in der Folgezeit bis zum Jahresende auf annähernd gleicher 
Höhe zu halten. 

Der Rhein, der bereits im Dezember 1955 angestiegen war, zeigte 
nach Schwankungen, die in der zweiten Februarhälfte durch Eisstau 
noch verstärkt wurden, Anfang März wiederum eine außergewöhnliche 
Hochwasserwelle, deren Höchststand denjenigen von Januar 1955 aber 
nicht erreichte. 
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ERGEBNISSE DER METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN 
a) MONATS- UND JAHRESÜBERSICHTEN 


Luftdruck 


in mm auf 0°C und Normalschwere reduziert 


Monat 100 mm + ... Meereshóhe — 148 m 


Abwei- 
Mittel |chungvom| Maxim Datum | Minimum] Datum 
normalen 





1955 
Januar . . . . 45,7 — 5,3 57,6 1. 23,3 16. 
Februar ... 40,4 — 91 37,9 28. 26,7 19. 
März. . . 48,0 + 0,7 60,0 3. 33,2 21. 
April. . ... 52,4 + 6,4 59,1 12. 45,4 24. 
Mai ..... 48,6 + 1,0 58,6 22. 39,1 17. 
ju . . ... 489 | + 0,7 | 55,8 23. 37,3 9. 
Jui ..... 49,1 + 10 53,4 8. 43,9 28. 
August. . . . 50,1 + 2,0 39,3 22. 44,6 7. 
September. . . 50,0 + 0,7 58,6 30. 35,1 14. 
Oktober .. . 48,7 + 10 58,4 9. 35,6 21. 
November. . . 52,2 + 40 60,7 19. 42,6 24. 
Dezember . . . 45,9 — 3,0 62,1 5. 23,9 15. 
Jahr... | ass | οἱ 627 | sxm | 233 | 16.1. 
1956 
Januar... . 46,9 — 41 62,3 4 33,2 9. 
Februar ... 51,1 + 1,6 64,3 4. 31,2 13. 
März. .... 48,9 + 1,6 61,6 8. 38,5 24. 
April. .... 45,5 — 0,5 56,3 8. 34,9 14. 
Mai ..... 51,8 + 42 58,7 5. 14. 44,1 25. 
Juni. . . . . 49,7 + 15 55,2 2. 42,9 4. 
Juli ..... 48,2 + 0, 56,7 25. 40,4 29. 
August. . . . 46,2 — 1,9 59,1 8. 28,0 25. 
September. . . 49,9 + 0,6 56,5 15. 41,2 26. 
Oktober. . . . 52,1 + 4,4 60,4 11. 39,5 29, 
November. . . 51,0 + 2,8 60,4 24. 30,8 28. 
Dezember. . . 53,1 + 42 59,5 8. 44.1 30. 
Jar..... 45 | + 12 | 643 | 4.1. | 280 |25. VU. 
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Lufttemperatur 


πο 
Meereshöhe des Stationsgeländes — 141 m; Höhe 
Monat der Thermometer über dem Erdboden = 2,0 m 


Abwei- Mittlere 
Mittel |chungvom| Mittleres | Mittleres] Tages- 


normalen | Maximumi! Minimum | schwank. 





1955 
Januar. . . ...... —11 — 1,9 1,8 — 3,3 5,1 
Februar . ....... — 0,2 — 2,2 3,1 — 2,8 5,9 
März X 2 osos 2,8 — 2,3 7,2 — 0,9 8,1 
April ον ooo ος . . 9,5 + 0,3 15,0 3,9 11,1 
Mal w ee --- 11,7 — 2, 17,6 5,8 11,8 
Juni; owes 16,4 — 0,5 21,9 11,3 10,6 
Jali. y oom 18,8 + 0,6 24,2 14,1 10,1 
August. . . ...... 17,7 + 0,4 23,7 12,8 10,9 
September ....... 14,2 + 0,1 20,5 9,9 10,6 
Oktober . . . . . . .. 8,3 — 0,8 13,2 4,4 8,8 
November . . . . . . . 4,4 — 0,4 7,5 1,5 6,0 
Dezember ....... 3,2 +1,5 5,9 0,7 5,2 
Jabr ......... 68 | —o6 | 135 | 48 | a 
1956 
Januar. . . . ..... 1,4 + 0,6 4,5 — 1,2 5,7 
Februar . ....... — 7,4 — 9,3 — 2,9 — 12,1 9,2 
März wax .. δρ .. 5,9 + 0,8 10,6 1,7 8,9 
April μα. ο fe . . .. 7,1 — 1,5 12,8 3,5 9,3 
Mai sce s x EE 14,1 + 0,3 20,3 8,1 12,2 
Juni . sS .. .. ute 14,3 — 2,6 18,7 10,6 8,1 
Juli; uc fi EE 17,9 — 0,3 23,0 13,4 9,6 
August. . . ...... 15,0 — 2,3 20,0 10,5 9,5 
September . . . . . . + 14,6 + 0,5 19,8 10,4 9,4 
Oktober ........ 8,7 — 0,4 12,1 5,9 6,2 
November . ...... 4,0 — 0,8 6,6 1,2 5,4 
Dezember ....... 3,2 + 1,5 5,3 1,1 4,2 
Jahr 22x 8,3 — 1,1 12,6 4,4 8,2 
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Monat 


Januar . . . . 


Februar 


August. . . . 
September. . . 
Oktober. . . . 
November. . . 
Dezember . . . 


e * e a . 


August. . . . 
September. . . 
Oktober. . . . 
November. . . 
Dezember. . . 


Absolutes 
Maximum 


7,4 
10,1 
21,2 
29,3 
28,3 
29,1 
31,2 
29,0 
26,5 
18,4 
17,7 
13,3 


31,2 


Datum 


11. 


30. 
25. 
18. 
23. 
10. 


28. 


| 18. VII. 


4. 6. 
17. 
28. V. 


noch Lufttemperatur in C? 


Absolutes 
Minimum 


1955 


— 13,4 


— 20,4 
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Datum 


2. II. 


Absolutes 
Minimum 


Erdboden 


— 12,3 


— 18,5 


— 9,6 
— 24,0 
9,0 
6,3 
1,5 
3,5 
8,0 
4,5 
4,2 
2,8 
— 9,6 
— 10,6 


— 24,0 


Datum 





Monat 


Januar . . . . 


Februar 


September. . . 
Oktober. . . . 
November. . . 
Dezember . . 


Januar. . . . 


Februar 


September 
Oktober 


November. . 
Dezember. . . 


9 e e ο ew 
° e e e n 


e e 9 a e 


August. . . . 


Mittel 


3,8 
3,9 
4,3 
5.4 


10,3 
12,5 
12,2 
10,2 
7,3 
5,6 
5,2 


7,3 


Dampfdruck 
in mm 
Maximum! Datum |Minimum 

1955 
6,7 | 11.16. 2,3 
6,5 4. 1,7 
9,8 26. 2,1 
9,0 30. 2,9 
11,2 6. 3,9 
15,2 25. 5,5 
19,4 18. 7,4 
17,8 20. 8,4 
14,8 22. 6,2 
10,9 13. 3,5 
10,8 6. 2,7 
8,8 28. 2,8 
194 |ıs.vı.| 1,7 

1956 
6,4 22. 1,0 
5,7 29, 0,6 
8,1 31. 2,0 
10,1 14. 2,7 
14,7 30. 4,8 
12,6 T. 6,7 
15,6 9. 8,4 
14,4 10, 1,3 
15,5 30. 7,0 
15,0 1. 3,4 
8,2 11. 21 
8,4 8. 2,5 
156 | ».vi. | 06 
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Datum 


Relative 
Feuchtig- 
keit 
in 96 


Mittel 


88 


74 
61 
70 
73 
76 
81 
83 
86 
86 
88 














Be- Sonnenscheindauer Zahl 
wölkung der Tage 
Monat 0—10 ohne 
Mittel | in Std. |in % der | in %der| Sonne 
Summe |möglichen| normalen 
1955 
Januar ........ 7,5 42,4 18 88 18 
Februar . . . . . . . . 8,0 45,6 17 62 10 
März ......... 5,6 164,2 48 126 4 
April ιν ο εν ον . 5,4 189,7 49 126 2 
Mi s. Bea ao ο oe t s 5,9 209,7 48 98 2 
Juni. . . ....... 6,8 190,6 40 83 1 
Julii a. Q ceno bus 6,3 180,9 41 83 1 
August ........ 5,8 198,3 48 100 2 
September ........ 5,3 170,8 49 108 š 
Oktober . . . . . . .. 6,9 100,3 33 129 6 
November ....... 7,3 48,8 20 125 16 
Dezember ....... 8,0 36,9 17 119 15 
Jahr ......... 6,5 1578,2 39 101 77 
1956 

Januar ........ 7,5 56,0 23 117 16 
Februar . ....... 5,9 92,0 35 126 12 
Μας ον .... . ... 5,8 152,7 45 117 5 
April .. x .. . . . . 6,5 154,0 40 103 4 
Mai. w la ο... ου «ὁ ὦ ὁ 5,7 220,6 52 106 
Juni. . . ....... 7,8 116,7 24 51 a 
Juli ος ¿Te rv n nee 4 6,5 188,4 42 86 2 
August ........ 6,4 179,8 44 91 1 
September . . . .... 5,5 155,4 44 98 3 
Oktober . . . . . . . . 8,0 56,8 18 73 9 
November . . . . . . . 7,4 54,4 22 139 13 
Dezember . .. .... 8,4 28,4 13 91 19 
Τα ......... 68 | 14612 | 3 | o 84 
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Monat 

Höhe 
Januar. . . ...... 43,7 
Februar ........ 58,5 
März ......... 20,0 
April a. .. . . . .. 5,9 
Mai.......... 48,9 
Juni. 4 ex 84,8 
Jui.......... 64,6 
August. . . . . . . . . 10,0 
September . . ..... 31,1 
Oktober . . . . . . . . 26,8 
November . . . . . .. 18,1 
Dezember . ...... 78,3 
Jbr ......... | 550,7 
Januar. . . . . . . ο . 62,0 
Februar . . . . . . .. 9,7 
März ......... 34,7 
April 63:313 .. . .. 43,8 
MAIS... 59,9 
Juni esu us 92,0 
Jalie Q c η, Ca 91,5 
August. . ....... 90,7 
September . . ..... 30,8 
Oktober ......... 62,2 
November . ...... 42,4 
Dezember ....... 31,2 
Jahr ......... 650,9 





Niederschlag 





in mm 
in 95 des | Tages- 
normalen |maximum 
1955 

102 12,8 
162 9,4 

51 6,6 

15 1,9 

102 12,2 
135 27,0 

98 22,8 

109 27,1 

62 12,5 

44 11,4 

35 4,7 

148 14,1 

| oo | zw: 

1956 

144 13,6 

27 4,8 

89 19,2 

110 13,8 
125 21,8 
146 40,7 
139 22,3 
142 21,8 

62 5,6 

102 14,2 

82 11,8 

59 6,3 

| 106 40,7 
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Datum 





16. 
22. 
10. 
23. 
13. 
10. 


10. 
18. 


| 13. VIIL 


27. 
15. 
31. 
21. 
12. 


28. 
13. 


8. VI. | 


Wind- 
stärke 
0—12 
Mittel 


2,0 
2,4 
2,8 


2,5 
2,5 
2,3 
1,7 
1,8 
1,4 
2,0 


2,1 


2,5 
1,9 
2,6 
2,3 


2,5 
2,4 


1,7 
1,8 
2,3 
1,9 


2,2 








Zahl der 














um 2° um 2° RES heißen 
Monat und mehr|und mehr | Eistage |Frosttage| κ. Tage 
ep zu age 
warmen | kalten Max. Min. Max. 25° | Max. 30° 
Tage Tage unter 0° | unter 0? [oder mehr|odermehr 
1955 
Januar 2 15 10 30 
Februar 6 15 5 21 
März. .... 4 22 š 20 n 
April. .... 9 11 4 2 
Mai . .... 4 14 1 1 
Juni . . . . . 5 8 6 
Jui ..... 9 5 13 2 
August. . . . 4 6 12 
September. . . 7 6 4 
Oktober. . . . 4 13 I 3 
November... 7 10 A 10 
Dezember. . . 15 5 1 13 
Jahr . . . . . 16 130 16 102 38 2 
1956 

Januar gon 13 3 2 18 
Februar ... ` 28 20 28 
März. .... 11 8 . 12 
April. . ... 7 13 z 5 š 
Mai ..... 11 7 6 1 
Juni ..... 1 18 1 
Jui ..... 3 10 9 
August... . 1 25 3 
September. . . 10 4 d š 
Oktober. . . . 9 13 7 2 
November. . . 8 10 n 11 
Dezember. . . 15 9 6 14 
Jahr . . . . « 89 148 28 90 19 1 
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Zahl der 








heiteren | trüben Tage mit 
Monat Tage Tage : . 
Bew. Bew. reiz- (normalem; "eZ" 
Mittel Mitte] |kräftigem mildem 
unter 2,0 | über 8,0 Klimaempfinden 
1955 
Januar ........ 2 16 5 24 2 
Februar ........ 1 14 10 14 4 
März ......... 4 9 19 7 5 
April ......... 6 7 14 8 8 
Met X ee 1 4 13 14 4 
Juni. . . . .. . 220. 1 11 9 8 13 
Juli `, . ........ 1 6 3 13 15 
August ........ 3 7 3 7 21 
September . ...... 5 4 3 10 17 
Oktober ........ 9 9 13 9 
November ....... 3 16 7 14 9 
Dezember ....... 1 19 1 17 13 
Jar ......... | 32 | 12 96 149 120 
1956 

Januar ........ 1 16 2 22 7 
Februar ........ 7 10 27 2 
März ......... 4 7 9 16 6 
April ο . νο . x3 A 13 16 9 5 
Mab uc & ven s. 8 . 9 6 14 11 
Jun. e eege € ve . 16 12 12 6 
Jui.......... 3 7 4 11 16 
August ........ 3 8 14 13 4 
September . . . .... 5 6 3 9 18 
Oktober ......... š 18 8 10 13 
November ....... 4 17 9 15 6 
Dezember . ...... 1 22 5 9 17 
Jahr ......... | 2 | uo 115 142 109 
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Zahl der Tage mit 











Monat Niederschlag Schnee- 
mindest. | mindest. | mindest. | mindest. 
doma | Ol min δα l 100mm | - Pl Keen 
1955 
Januar 20 12 9 1 7 20 
Februar 25 23 16 15 20 
März. .... 18 12 7 9 14 
April. .... 15 6 3 . 
Mai ..... 22 17 11 1 
Juni . .... 16 13 9 3 
Jui ..... 21 15 9 1 
August £d 16 14 11 1 
September. . . 15 11 6 1 
Oktober. . . . 19 15 5 1 A : 
November... 20 14 6 ; 2 3 
Dezember . . . 24 21 12 4 3 3 
Jahr... 231 | 1 | 14 | 1 | se 60 
1956 
Januar 20 18 9 2 6 9 
Februar 17 8 3 1 8 29 
März. . . . . 14 10 6 1 2 3 
April. . . . . 17 13 6 2 4 
Mai 14 12 6 3 
Juni ..... 25 21 14 2 
Juli ..... 23 21 18 2 
August. . . . 26 23 17 3 
September. . . 17 15 9 . 
Oktober. . . . 21 25 12 2 A 
November. . . 18 13 9 1 2 š 
Dezember. . . 25 19 8 5 8 
Jahr... 243 198 117 ια | x 49 








Zahl der Tage mit 





Monat 
Hagel | Graupeln | Reif Tau Nebel | Gewitter 
1955 

Januar . . . . ; 10 9 

Februar 1 4 š 2 

März. .... 2 7 4 4 

April. .... 1 2 4 ç 
Mai ..... 5 18 3 
Juni ..... 12 : 6 
Jui ..... 13 1 10 
August . 25 2 5 
September š 26 7 3 
Oktober. . . . 10 20 12 
November. . . 7 8 12 
Dezember. . . 8 1 8 

Jahr ..... 2 53 131 57 27 

1956 

Januar 1 2 9 1 3 

Februar : 6 ; 4 

März. .... 1 5 3 I 
April. .... A 4 3 1 
Mai ..... 1 15 3 
Juni. .... 1 2 : 2 
Juli 5-2 25 1 8 2 8 
August . 1 15 2 8 
September S 20 6 

Oktober. d 5 15 12 

November 1 5 1 9 

Dezember 3 3 8 
Jar..... s | 4 37 86 46 22 
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Monat 


Januar 


Februar . . 


März 


August 


September . I 
Oktober . . . 
November . 


Dezember 


Januar . . . 
Februar. . . 
März . . .. 
Αρη]... . 


Mai 
Juni 


August . 


September . . 
Oktober. . . 
November . . 
Dezember . . 


Jahr . . . . 


N | NE | 


= 
o 
mmn 


eo 
© 
οι {ο ou "5. το - 65 Vë d GO -ᾱ ὃν 


= 
ο» 
j 


S 
€ | Q ὁ5 ο co t» = Co σι Lä = -3 N 


Häufigkeit der Windrichtungen 


in 96 


E | sæ | s |sw | w 


28 


1955 


| 20 | 


14 
11 
5 
3 
6 
11 
14 
6 
14 
13 
8 
11 


1956 


= 
© 
-ᾱ ei Q2 MI 1o 


= 
° 
-ᾱ [ιο co =. 


| NW | stille 
6 | 25 
10 | 13 
13 | 14 
29 | 27 
1 | 20 
17 | 15 
14 | 2 
8 | 39 
9 | 34 
8 | 26 
4 | 35 
ο | 55 
nu | 24 
6 | 19 
5 | 22 
12 | 15 
29 | 16 
14 | 27 
22 | 18 
6 | 31 
4 | 34 
3 | 35 
10 | 31 
9 | 18 
9 | 29 
n | 33 





b) DEKADENÜBERSICHTEN 





Luft- | Lufttem- Be- Sonnen- | Nieder- 
druck peratur | wölkung | schein schlag 
Dekade ; ; e B 

Mittel Mittel Mittel Dauer Hóhe 

100mm +| a 0—10 in Std. mm 

1955 ! 

Januar Foo sa ase 49,4 —2,5 7,9 10,1 1,8 
99 ρα u s 38,2 —0,2 6,3 22,5 37,4 

8 ITL ὁ 49,1 —0,6 8,2 9,8 4,5 
Februar Lew 38,6 3,4 8,2 5,9 28,3 
” IL ESCH 38,3 —2,3 9,0 19,6 14,2 

5 III, 63 45,4 —2,0 1,1 20,1 16,0 
März end aw ὡς 48,2 0,2 5,1 56,3 1,2 
o Ic ur us 49,4 1,0 6,0 52,1 6,2 
sg IE: 345-3 46,6 6,8 5,8 55,8 12,6 
April REPRE 51,9 9,1 7,6 29,1 3,6 
^ I]. vex 55,2 7,1 4,4 75,0 2,3 
e IIb. ux 50,0 11,6 4,2 85,6 0,0 
Mai pum 41,0 13,6 6,5 61,6 20,6 
2 I$ 41,0 9,0 5,1 61,0 15,5 
š HGH. S 51,5 12,5 5,5 87,1 12,8 
Juni i Er l 45,3 15,0 6,3 67,8 42,5 
se llis 50,1 15,3 7,4 53,7 21,5 
as HL. .... 51,3 18,7 6,6 69,1 20,8 
Juli [e ina 49,1 17,2 6,8 59,2 15,4 
ge II 492 49,3 21,2 5,4 70,5 17,0 

š HI 2 . . .. 48,8 18,0 6,6 51,2 32,2 
August l 5x 49,1 16,0 7,5 44,3 28,4 
pa KEE 50,9 17,8 5,8 61,4 32,8 

a H E EE 50,2 19,1 4,3 92,6 8,8 
September 1I. . .... 48,1 16,9 6,1 57,6 22,3 
»" Ils 48,4 12,6 5,3 54,5 5,5 

” HL. 53,5 13,1 4,3 58,7 3,3 
Oktober T. t Sur ess 50,8 10,5 7,0 37,5 15,6 
” IL; rss 48,1 8,2 6,8 35,3 2,1 

si Twa uy 47,3 6,5 6,8 27,5 9,1 
November I...... 46,8 7,1 6,9 16,7 12,7 
Er HN. wee 55,3 4,1 8,1 16,0 0,3 

T HI aux 54,3 1,8 6,9 16,1 5,1 
Dezember I...... 52,5 3,0 8,4 11,1 3,8 
90 II; er £ aQ 39,8 2,0 6,6 17,2 35,4 

» Ill... vs 45,6 4,5 8,9 8,6 39,1 


126 





Dekade 


Januar 


” 
99 
Februar 


92 


99 
März 


29 
” 


April 
9 
” 


Mai 


99 
99 
Juni 


” 
95 


Juli 


92 


92 
August 


9 


99 
September 

99 

99 


Okotober 


” 


99 
November 
9» 


99 
Dezember 


9» 
92 


noch: Dekadenübersichten 


Luft- 
druck 


Mittel 
700mm + 


47,7 
44,5 
48,4 
57,7 
44,3 
51,3 
52,1 
48,7 
46,2 


48,8 
45,0 
42,6 
54,0 
52,8 
48,9 
48,4 
50,2 
50,7 


49,6 
45,6 
49,2 
48,8 
45,2 
44,8 
48,6 
53,1 
48,1 


50,0 
55,6 
50,8 
52,2 
52,0 
48,7 
56,7 
52,7 
50,3 


Lufttem- 
peratur 


Mittel 


(5 


1956 


1,1 
3,2 
— 0,0 
— 7,9 
— 9,6 
— 4,5 
3,7 
3,5 
10,1 


5,2 

1,1 
10,2 
13,6 
11,6 
16,8 
15,2 
13,9 
13,8 


19,6 
16,7 
17,4 
15,6 
16,1 
13,4 
14,8 
13,3 
15,7 


9,5 
10,4 
6,5 
5,1 
5,4 
1,5 
6,3 
5,6 
— 1,9 


127 


Be- 
wölkung 
Mittel 
0—10 


7,1 
7,3 


4,9 
6,9 
5,8 
5,7 
5,0 
6,5 


5,0 
9,0 


5,0 
6,3 


8,3 
7,9 


5,9 
8,1 


5,8 
6,4 
6,9 
6,5 
4,7 


7,4 


8,1 
SH 
8,7 
5,8 
9,7 
7,8 
7,7 


Sonnen- 
schein 


Dauer 


in Std. 


23,5 
14,8 
17,7 
44,9 
18,1 
29,0 
49,0 
62,0 
41,7 


63,8 
17,1 
73,1 
76,4 
60,1 
90,1 
28,0 
38,4 
50,3 


74,7 
35,9 
77,8 
66,6 
60,3 
52,9 
35,1 
67,6 
52,7 


21,6 


11,1 


Nieder- 
schlag 


Höhe 


mm 


5,4 


48,7 
1,7 
7,8 
0,2 

32,5 
0,1 
2,1 


0,5 
39,4 
3,9 


19,0 
40,0 
58,6 
20,2 
13,2 


13,5 
35,3 
42,7 
29,6 


54,4 
12,4 
10,8 

7,6 


31,1 


21,3 

6,3 
12,4 
23,7 


14,8 
12,5 





